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ПАСПОРТ ТА-68ЦБ-2 


1. ВНИМАНИЕ! 


При покупке аппарата требуйте проверки его рабо- 
тоспособностн. 

Проверьте сохранность пломбы на аппарате и его 
комплектность. 

Проверьте наличие отрывных талонов в паспорте и 
убедитесь, что в гарантийном и отрывных талонах 
поставлены штамп магазина, подпись или штамп npo- 
лавца й дата продажи. При утере гарантийного. и OT- 
рывных талонов, нарушении сохранности пломбы Вы 
лишаетесь права на гарантийный ремонт. 

Установка, устранение неисправностей в телефонном 
аппарате производится только специалистами телефон- 
ных сетей (узлов связи). 

До установки аппарат должен храниться в сухом 
вентнлируемом помещении в упакованном виде. 


2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 


. Телефонный аппарат ТА-68ЦБ-2 — | шт. 
5 Шурупы 3X 16 (под крышкой розетки) — 2 шт. 
3. Паспорт — 1 шт. 
4. Упаковочная коробка — 1 шт. 


3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 


Во избежание несчастных случаев не допускается 
вскрытие абонентом аппарата, включенного в сеть и 
снятие крышки его розетки. 


4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Аппарат настольный, предназначен для работы в 
сетях телефонных станций ручного обслуживания. 

Аппарат имеет двухжильный розеточный шнур и 
двухклеммную телефонную розетку. 

Конструкция аппарата позволяет переносить его од- 
ной рукой. 


Уровень громкости звонка можно изменять поворо- 
том регулятора `в основании аппарата согласно указа- 
телю (широкий конец указателя обозначает наиболь- 
шую громкость). 


ПОМНИТЕ! 


Срок службы аппарата зависит от правильной его 
эксплуатации: 

— не допускайте резкого или чрезмерного натяже- 
ния микротелефонного и розеточного шнуров; 

— разговор следует вести голосом нормальной 
громкости, при повышенной громкости снижается раз- 
борчивость речи; 

— по окончании разговора правильно уложите 
микротелефонную трубку, не бросайте ее на аппарат — 
это может вызвать повреждения; 

— абоненту запрещается вскрывать и разбирать 
аппарат; 

— устранение загрязнений и пыли с поверхностн 
аппарата производить мягкой тряпочкой (фланелью). 
’ Содержание драгоценных металлов: серебра — 
0,20 г, палладия — 0,034 г. 


5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую 
работу аппарата при соблюдении потребителем правил 
эксплуатации и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации на аппарат уста- 
повлен 12 месяцев со дня продажи аппарата через 
розничную торговую сеть. При отсутствии в гарантий- 
ном талоне отметки торгующей организации о продаже 
аппарата срок гарантии исчисляется с первого числа 
месяца выпуска аппарата предприятием-изготовителем. 

В случае неисправной работы аппарата владелец 
имеет право на его бесплатный ремонт в период га- 
рантийного срока. 

На гарантийный ремонт принимаются опломбирован- 
ные аппараты, имеющие заводской номер, паспорт с от- 
рывными талонами и неистекший гарантийный срок 
эксплуатации. 


а 


Без предъявления гарантийного талона и при нару- 
шении сохранности пломбы на телефонном аппарате 
претензии к качеству работы не принимаются и га- 
рантийный ремонт не производится. 

После ремонта аппарат пломбируется представите- 
лем ремонтной организации. 

Отрывные талоны на гарантийный ремонт выреза- 
ются работниками обслуживающей организации только 
после того, как работа фактически выполнена. 

По вопросам, связанным с эксплуатацией телефон- 
ных аппаратов в период гарантийного и послегаран- 
тийного обслуживания, обращаться на телефонную сеть 
(узел связи) по месту жительства владельца. 
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